Buxtehude Organ Works 


Praeambulum in A Minor 

BuxWV 158 


^ftrt 


p - = 

4 4 : 

^^tt^rZ — ^ — 

rttTfrfTf 

^v. 

— ? ;2^^ 

!- J 

4 — ■—=: 

=t= — ■■ — ^1 


4_ J 

Li^ 1 

LJ #,L__-=:=^ 


i/'l , ■ , ^0^ 

H^^^j-- — ^ 

N ^/^ J J 



S^n^ 

*>> 





^'»fL ^-^^ 


•^^ cJr r — 
^^ 

^r1^ 

^^ rt*^r 

^y^r K ' :±= 


^ J J 

' "o ' '- ■ ! 



20 


Buxtehude Organ Works 



n r r \r r C iLf /l^ r^^r rl iirr r 



t 7 j),r] jg^ip^j >JS9J^|J. tf/; 


i^^ 


^ 




^^ 


r r r r 


fr 


Cj E^firLLTp; 


y r^^ r 


C£J.rf ^- 


21 


Buxtehude Organ Works 



^ ris^iUffrh 

j^j^j 

r^-4 v>g^ 

\J7^!^\ J— 1 


r ' r ,p 
■ f r . 

Crta-> r ^^ 
r r r r — , 



Tw — mkj J J _ 

J i 

r-JTr 

X-P — f— p ip_ 

■1 ^ ^ ^ * —^5 

-M ^ f.^_ — z — :_ 

• T>JJ 


iTiJ ■ , 

LV_ J, J 

iJ J J J : 

i^Jiifj^jj J-] 1 

Wj-j — p r ^p 

■Dt4£rr t 

CrtoiC/c^ 

ttp — r — ^ 

— IT 1 1 ii 1 [ 1 rr NaT^ 

^r J ^ J 


: -Tz^r^. 

"4 1: — :j=_ ^^ 

L r r y 1 



J^I- 3ffl^ «fl 

l«^^j ?~ffl"TT~l 

*4f-J 

J^-fF J^T^ 

tjir'^c^ dj ,^ 

U -. 

a 1 

r r F r ^ 

^%dWxa- 


■^ fflSJ — &i— j — 

1 

^_ #0 

1 1 

4t. p Hf'ffp.mm^ 


r r-ff r. fffrfff^frr^ 

Y^r r , r ^r 


$y=^ 

- ff 


'^i ^ - 

^j 

_ It 

■e- 



22 


Buxtehude Organ Works 


- » Ulllf [SJffr J [la^dJT 



'" I ^ f r P^ I^^^^ ^ JTHl 'i'i ^ r ' ^\^ '' r ^^^^^^ 


-r- t f r , r r 


frfrrff f'r 


i- f r r p-i 


fflfff^-^^ 


y i r r j: Up r I - < j r ^ 


< J r J 



nnimnTii i 

^J^JJJJJJ JJ J 

J J j-jij j,j 

Frr 

^' ^™^ 

= — rLitlf^ 

1 [iixur 

f «r f f f r 


?• ■ — = 




e 


f?fV-^ 

fg^-JW^r; 


t'Tn^n^^ 

t^jt] 

N — 4-n 

^ 

r^— ^ 

r- — ^ 

f -ui-i/ 

r.^^ ^^^ — 1 

M ^--^ 

^ 

/7\ 

--J,— 

■/» i » fl^ 

fp'rr TF 

f — r — tffJ 

]*f^ — F- — 

f-F4f^- 

— 55 — 


1' 'J l-^j 1 



4— (— i 

r:\ 

*;=««,, 



_i — 1 — 



'^ ito 



XT 

L^-J — 1 

■»■ 

[_&_JI 


23 


